Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 lipca 2011 r. 


zmarł 


DR HAB. JANUSZ BORYSIEWICZ 


emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Absolwent Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. 

Od 1980 roku docent w Zakładzie Wirusologii Instytutu Mikrobiologii 
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. 

W latach 1987 — 1990 Prodziekan Wydziału Pielęgniarskiego Akademii 
Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, a następnie w latach 1994 - 
1996 Dziekan Wydziału Pielęgniarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 


W osobie Zmarłego Społeczność Akademicka utraciła wspaniałego naukowca 
i nauczyciela, cenionego przez współpracowników i studentów. 


Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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